SOCKETS and ATTACHMENTS 
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6-Point 8-Point 12-Point Agana 
oin oin oin all! 
Socket Socket Socket 
orse” 
M Series T Series 
1” SQUARE DRIVE 
HOT BROACHED SOCKETS 
6-POINT SOCKETS 
Stock Std. Pkg. 
Number Length Size Description Pkg. wt. 
6M* |" %s” 6-Point Socket 6 21 Ib; 
7M* a 42" 6-Point Socket 6 .21 Ib. 
8M* ig %" 6-Point Socket 6 ee ia | se 
9M* fi %2" 6-Point Socket 6 oA) tb. 
10M* : %6" 6-Point Socket 6 21 tb. 
11M* }” %”" 6-Point Socket 6 21 tb. 
12M* a %" 6-Point Socket 6 25) tb. 
14M* 1" Xs” 6-Point Socket 6 .34 |b. 
16M* i” ’"” 6-Point Socket 6 -3/7 |b. 
8-POINT SOCKETS 
8MS 1? %" 8-Point Socket 6 -25. tb. 
10MS Ha %s"” 8-Point Socket 6 .34 Ib. 
12MS Ti %" 8-Point Socket 6 ae Ww. 





*Also available in 12 point with Stock Number 6T, 7T, 8T, 9T, 1OT, 11T, 12T, 14T and 
16T respectively. . 


GUARANTEE 


All Thorsen Tools are unconditionally guaranteed 


against defective material and workmanship. Any de- 
fective tool will be promptly replaced or repaired when 
returned to your Thorsen Dealer or direct to the factory 





ATTACHMENTS 

Stock Description Length Std. Pkg. 

Number Pkg. we. 

90 Adaptor, 34%” F, Y%4” M 1" 6 25 Ib 

92 Adaptor, 4%” F, ¥%” M Ye” 6 .20 Ib 

18M Flex Handle 3” 6 1.00 Ib 

33M Universal Joint 1%” 6 28 Ib 

42M Sliding-T 44” 6 sa? Ib 

50M 2” Extension ge 6 .34 Ib 

53M 6” Extension 6” 6 .87 |b 
80M 62M 14” Speeder 14” 6 2.50 Ib. 
62M 42M 77M Ratchet, reversible 4y” 6 1:25 Ib: 
80M Spinner Handle 6” 6 1.00 Ib. 
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FaePoint 12-Point 6-Point 12-Point 6-Point 





x ANY 
Que Se" 12-PT. SOCKETS—REG. LENGTH 6-PT. SOCKETS—REG. LENGTH 


Stock No. Size Length Pkg. Weight Stock No. Size Length Pkg. Weight 
400JX Series 312 %" He” 6 25 |b. 312X %" "He" 6 25 |b. 
314 Ke” Ya" 6 so WD: 314X Ke" Yj" 6 22 |b: 
316 Ya" i” 6 .37 |b. 316X a” |" 6 3? Ib, 
318 Me” | a” 6 .90 Ib.. 318X He" — | Ka” 6 3530 Ib. 
320 7 ae A, ie 6 .62 |b. 320X ve" el? 6 .62 Ib. 
322 Me" | a" 6 Pte 1b: 322X Ke" — | Ha” 6 1 tb. 
324 wy" 1” = =— StS tb. 324X %" Va" 6 BI bb. 
UNIVERSAL SOCKETS—12-Pt. UNIVERSAL SOCKETS—6-POINT 
412J Za" ——- 1 Ho" 6 62 Ib. 412J3X Ye" = 1 He" 6 .62 Ib. 
414J he =n 6 .62 Ib. 414JX Ke” 1%” 6 .62 Ib. 
4165 mA" 1A" 6 .62 Ib. 416JX “av YK" 6 .62 Ib. 
418J He" 1H" 6 JS Ib, 418JX Mer LA” 6 aa 
420J A” 61K" 6 .87 |b. 420JX wm" 1%" 6 .87 lb. 
4223) Me" 1h" 6 90 Ib. 422JX "= LA” 6 .90 Ib. 
424J wa" 1A" 6 1.00 Ib. 424JX w" 1h" 6 1.00 Ib. 
DEEP SOCKETS—12-POINT DEEP SOCKETS—6-POINT 

612J %" 2%" 6 .68 lb. 612JX “a” 2%" 6 .68 Ib. 
614J Ke” = 2%" 6 AS VW, 614J3X Ae” 2H" 6 sta 1D 
616J Ya" 2H” 6 .62 lb. 616JX a 2H" 6 .62 |b. 
618) Ke” 2%" 6 1.06 Ib. 618J3X Ke” 2%" = «1.06 Ib. 
620J a) De” 6 tii b&b. 620JX ~” 62” 6 41.15 ib. 
622J i" By" & i.37 B. 622J3X %" 2%" 6 1.37 Ib. 
624) me 2A" 6 1.50 Ib. 624JX A" 2h" 6 1.50 Ib. 
626J He” 2%" 6 1.60 Ib. 626J3X He” 2%" 6 1.60 Ib. 


¥g” ATTACHMENTS 


Stock No. Description Length Pkg. Weight 
12J ‘Flex Handle a 6 2.21 Ib 
33J Universal Joint 1%” 6 71 Ib 
50J 1 Ya” Extension | 2” 6 .62 Ib 
51J 2%” Extension 2%” 6 1.06 Ib 
53J 5” Extension Lo af 6 1.30 Ib 
57J 10” Extension 10” 6 2.31 Ib 
62J 16%” Speeder 16%” 6 5.62 Ib 
7735 Ratchet, reversible 7A" 6 3.50 Ib 

98 Adaptor, ¥” F, ¥2” M 1 %2" 6 .50 Ib 
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Thorsell 











500 Series 5008S Series 500X Series 600 Series 
12-Point 8-Point 6-Point 12-Point 
12-PT. SOCKETS—REG. LENGTH 8-PT. SOCKETS—REG. LENGTH 
Stock No. Size Length Pkg. Weight Stock No. Size Length Pkg. Weight 
512 we" 1%” 6 .68 |b. 512S Ye" 1%” 6 ‘67 * 1b. 
514 Ae” 1%” 6 .68 Ib. 5145S Ke” 1%” 6 67 (6. 
516 “A” 1%” 6 .81 Ib. 516S Ya" 1%” 6 .87 |b. 
518 He" 1%” 6 .84 Ib. 5188 He" 1%” 6 Ls h2 “Ti. 
519 "%2” 1%” 6 fo Ws 520S %e" |" 6 1.56 Ib. 
520 %" LA” 6 .68 |b. 5225S af 1%” 6 1.50 ‘Ib. 
521 *%2"” 1%” 6 .87 |b. 524S “a” 1%" 6 2.00 Ib. 
522 eo” 1%” 6 .81 Ib. 526S He" 1%" 6 2.37 1b; 
524 Ym" 1%” 6 1.00 Ib. 5285S. A" ]’” 6 3s le 1 
525 2%2"" 1 '%42” 6 1.06 lb. 5308S Ker" 1%” 6 4.68 Ib. 
526 me” ae GOB Ib 532S 1” 1%” 6 4.68 Ib. 
528 “a” 1 Ae” 6 1.62 Ib 
530 He" 1%” 6 1.81 Ib 
532 1" Le" b 212 Ib 12-POINT SOCKETS—DEEP 
534 1%’ ] a" 6 2.79: |b. 614 Ko” 3%6" 6 1.62 Ib. 
536 1%” 1%” 6 2:73 VD; 616 va” 3%" 6 1.59 Ib. 
538 1X" 17%" = 3.18 Ib. 618 wi” 3h" 6 1.46 Ib; 
540 1m" 1%" — G12. Mb. 620 %” 3%" 6 1.56 Mb. 
622 Mo" 3%6" 6 1.81. Ib. 
624 < 3%6" 6 2.18 |b. 
All 500 series 12-point sockets from 626 . He" 36" 6 2Al lb: 
514 through 524 are also available in 628 VA 36" 6 2.43 Ib. 
6-point. Designate by adding “X” after 630 154, Be" 3 1.50 Ib. 
catalog number, i.e., ““514X.” All prices, 632 1” 3X" 3 2.00 lb. 
weights, etc., of 6-point are the same 
as YERORS, 634 1%" 3%6" 3 2.29 1b, 
636 1%” 3%6"" 3 2.37 Wb. 
640 1%” 3%6" 3 3.00 Ib. 
V2” ATTACHMENTS 
Stock No. Description Length Pkg. Weight 
15 *15” Flex Handle—Straight Shank is” 6 6.25 Ib. 
16 18” Flex Handle 18” 6 12.37 Ib: 
33 Universal Joint 2%" 6 1.43 Ib. 
42 Slide Tee TO” 6 5.81 Ib. 
51 22” Extension 22” 6 1.43 Ib. 
53 5” Extension 5” 6 2:93 ‘lb. 
57 10” Extension 1G° 6 4.68 lb. 
62 18” Speeder re 2 3.40 Ib. 
77 10” Ratchet, reversible 10” 3 3.18 Ib. 
77NR 14” Ratchet, reversible 14” 3 4.88 lb. 
94 Yo" F, ¥%” M Adaptor 1%" 6 .87 |b. 
95A Ya" F, 34” M Adaptor 1%” 6 1.50 Ib. 
574 Draglink Socket 1%” 6 1.09 Ib. 


*Not illustrated. 
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Stock No. 
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1232 
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1236 
1238 
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15X 
16X 
18 

19 
20X 
33HD 
79 
98D 
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Stock No. 





1200 Series, 





12-POINT SOCKETS 


Length Pkg. Weight Stock No. 
? ! ar 1D: 1250 
2” 1 43 Ib. 1252 

26” | .50 Ib. 1254 

2%" l So tb. 1256 

2%" ] «03 Ib. 1258 

2%" ] .68 |b. 1260 

26” 1 OF TB. 1264 

2%" 1 1.00 Ib. 1268 

2%e" tT 7,00 Ib. 1270 

2%" t 4.23 Wb. 1272 

2%6" ib Vud7 ib 


¥%"” ATTACHMENTS 


Description 


334” Extension 


8” Extension 

Flex Handle 

Slide Tee 

16” Extension 
Universal Joint 
Ratchet, reversible 

34,” F, Yo” M Adaptor 
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Size Length 
1%" 
1%" = Dar 
1%” 2'%e” 
a a 
| Ho” 2'Ke” 
1%" = 2%" 
2” 3” 
2%" a” 
2s” 3%” 
2A” 3%o” 


98D 


Length 


3%" 
gi 
19” 
17%" 
16” 
3%" 
17%" 
1"%e" 


Pkg. 


© 





Weight 


BF 
1.25 
4.25 
3.00 
2.22 
1.00 
4.25 
2.06 


